ANTONI SIEDEK 


Architekt i Budowniczy, 


przeżywszy lat 50, zasnął w Panu dnia 22 Lutego 1893 roku. 


— SAS 


W żalu pozostała żona i córka, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na 

eksportacyą zwłok, która się odbędzie w Piątek dnia 24 Lutego b. r. o godzinie 3 

popołudniu, z domu pod L. 1 przy ulicy Kolejowej na Dworzec Kolei, zkąd zwłoki 
zostaną przewiezione do Pragi i złożone w grobach rodzinnych. 


